


Was im Spätsommer versäumt wurde, kann im Winter am Bienenvolk nicht mehr 
nachgeholt werden! Verlieren Völker von Oktober bis März sehr stark an Stärke 
oder sterben sie, unbedingt Ursachenanalyse (siehe erster Kurstag) durchführen 
um Fehler in Zukunft zu vermeiden. 


>> Um den Völkern einen besonders guten Start ins neue 
Jahr zu ermöglichen, wird bei einem natürlichen 
Milbenfall von über 1 Varroa pro Tag eine 
Restentmilbung durchgeführt. Besonders wirkungsvoll, 
rückstandsfrei und einfach erfolgt sie durch Träufeln mit 
3,5%iger Oxalsäure-Dihydrat-Lösung. 


> \Wer ausschließlich helle, unbebrütete Waben ohne 
Pollenvorräte im Lager aufbewahrt, kann auf jeglichen 
Wachsmottenschutz verzichten. 


2) Altwaben können bei kühleren Temperaturen ohne 
Bienenflug einfach eingeschmolzen und gereinigt 
werden. 





ed Mäusegitter schützen Bienen vor Überfällen. 


-® Die Folie bleibt weiterhin auf dem Bienenvolk. 
Schwitzwasser stört nicht. 


> Der Gitterboden bleibt durchgehend offen. So werden 
schimmlige Waben vermieden. 
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